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DISSERTATIO  PHYSICO' MEDICA 


INAUGURATIS 


D  E 


ELECTRICITATE. 

P  R  O  OE  M  I  U  ,  M. 


Heophrastus  *,  Ariftotelis  fucceffor, 


J  primus  fuit  qui  eleclricitatis  mentio¬ 
nem  fecit.  Is  obfervavit,  eleclrum  f,  five  fuo 
cinum,  acriter  perfrictum,  facultate  lingu¬ 
lari  pollere,  uti  certa  corpufcula  leviora  al- 
ternatim  attiaheret  et  repelleret.  Baecce  fa¬ 
cultas,  a  Peripateticis,  ex  occulta  quadam  po- 
teftate  fympathetica,  fuccinuin  inter  et  cor- 
puiculum  attractum,  conftare  putabatur* 


A 
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Quod  vero  ad  naturam  facultatis  ejufdem, 
et  agendi  rationem,  attineat,  inter  eos  mul¬ 
tum  difconvenit.  Plinius  electrum,  prout 
fuccum  natura  fpontaneum  ex  genere  refino- 
fo  de  pinis  et  abietibus  aetate  grandioribus 
diftillantem,  et  in  mare  defluentem,  deicrip- 
fit  *.  Tacitus  etiam  fuccum  ex  arboribus  ge¬ 
neris  pinei  profluentem  depinxit  f. 

Succi num  autem,  five  electrum,  fubftantia 
folida  inflammabilis  habetur,  acidum  vegeta¬ 
bile  et  oleum  odoris  aromatici  gravioris  in  fe 
complexa»  Oleum  vero,  diftillationibus 
reiteratis  extractum,  qualitate  petroleum  re¬ 
fert.  In  ambiguo  etiamnum  reflat,  an  ex  o- 
rigine  vegetabili,  an  vero  ex  minerali,  cbnftet. 
In  mari  Baltico  Septentrionali  fluctuans,  et 
in  oris  finitimis  in  liratis  reconditum,  plerum¬ 
que  repertum  eft  J.  Haec  analyfis  electrici- 
tatis  indolem  parcius  offendit. 

De  viribus  electricis,  a  Theophrafii  tempo¬ 
ribus,  in  feculi  decimi  fexti  primordia,  parum 
compertum  habemus ;  cum  tandem  GuL  GiD 


bert9 

*  Tlift  nat.  lib.  lib,  37.  c.  3. 
f  Tacit.  de  mor.  Germ.  lib.  45.  6.  Vid.  et  O» 
vici,  de  Phaetont. 

X  Dr.  Black  Praei. 
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bert,  Medicus  Londinenfis,  in  primis  reperit, 
fulphur,  ceram,  corpufcula  rednofa,  vitrum, 
gemmas,  adamantinas  et  preciofas,  ex  genere 
electricorum  omnia  conftare,  live  fuccini  fa¬ 
cultate  pollere,  qua  corpufcuia  leviufcula  in 
fefe  attrahit  et  repellit.  Anno  1670, Otto  Gue* 
ricke,  qui  machinam  pneumaticam,  ad  aerem 
exhauriendum  comparatam,  primus  invenit, 
corpufculum  vi  electrica  lemel  repulfum,  do¬ 
nec  aliud  non-elect  icurn  quodlibet  attigerat, 
nunquam  recurlurum  ;  globumque  fulphu- 
reum,  circumrotatum,  fcintillulas  tonitumque 
concitare,  commonltravit.  Anno  1675,  Ncwto- 
nus  invenit,  vitrum,  fridhonibus  exagitatum, 
e  latere  lateri  conf ricto  oppoiito  corpora  ievi- 
ufcula  attraxilie.  Hawkfbeus  aliique  non¬ 
nulla  pedetenum  repererunt  ;  q ilibus  parum 
ex  oblervatis  fuperadditum,  donec  Cunaeum 
Batavum  Lugdunenfem,  phialam  vitream  o- 
nerare  6t  exonerare,  caius  fortuitus  edocuit. 
Anno  demum  1746,  Wmfon  et  Franklin  elec- 
tricitatem  Pofitivum  et  Negativam  iavettig arunt. 
Tandem  vero  Franklin,  veiut  alter  i  ro  ne- 
theus,  ignem  electricum,  nubi  >u^  litentem,  ae- 
therea  tanquam  domo  fubduxit  ;  et  fulgura 
cceieftia,vireique  electricas,  tantummodo  prout 

majora 
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majora  a  minoribus  difcrepantia,  ex  eodem  ge* 
nere  conftare  demonftravit.  Arcanum  hocce 
repertum,  prorfus  mirificum,  favente  Numine, 
magnis  laudibus  ingenium  humanum  ad  coe¬ 
los  evexit. 

Actionis  etiam  manifeftiflimae  caufa  haud 
dilucide  fatis  intelligitur.  Quibufnam  tandem 
rationibus  impulfus,  five  percuffus,  ex  uno 
corpore  in  aliud  communicetur,  explicare, 
philofophum  etiam  altiiTimum  perturbaret. 
Doctrina  tamen  impu  sus  in  fcientiam  matho 
maticam  atque  philofophicam  vulgo  recepta 
eft ;  et  leges,  atque  phaenomena  ex  effectibus 
ejufdem  exorta,  maximam  artis  mechanicae 
partem  conftituunt. 

Attractionis  et  eledtricitatis  phaenome¬ 
na  ratiocinio  phyfico  coniideranda  deveniunt, 
et  in  fyftemate  philofophiae  naturalis  locum 
merito  depoftulant:  Sed  earundem  caufae,  fen- 
fibus  obviae,  fcrutamine  phyfico  folummodo 
inveftigandae  funt  ;  nempe  cum  caufarum 
quarundam  altiorum  effectus  fenfibiles  eva¬ 
dunt.  Namque  caufa  nullatenus  confpicienda 
venit,  nifi  quatenus  ipfa  in  effectum  exeat : 
Adeo  uti  cautam  primariam,  oculis  occultam, 
ex  rerum  natura,  neceffano  in  perpetuum  la¬ 
tere 
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tere  oporteat.  Quapropter,  effefiibus  prorfus 
iliaefis,  attraclionis  et  eleclricitatis  caufas  qua-f* 
libet  effe,  ponamus  licet. 

New  tonus  *  interdum  caufae  immateri* 
ali,  nonnunquam  materiali,  gravitationem 
attribuere  voluiffe  videretur.  Axioma  f  prout 
univeifum  in  rebus  phyficis  conftitutum  tra¬ 
ditur,  Haud  intra  limites  intellectus  humani 
politum  effe,  rationem  clariffime  theoreticam 
circa  quodlibet  naturae  phaenomenon  affig- 
nare  :  M  Pierum  eventa  (ait  Cicero)  magis 
f<  arbitror  quam  caufas  quaeri  oporteri  j  et 
(<  hoc  fum  contentus,  quod,  etiamfi  quomodo 
44  quicquid  fiat  ignorem,  quod  fiat  intelligo  ” 
Si  forte  aliquis  res  novas  fatis  fpeclabiles  fo«. 
lummodo  repererit,  et  in  caufis  inveftigandis 
fortafle  multum  occupatus  fuerit,  alius  vultu 
fedato  rogat,  Cui  bono  tandem  haec  infervi- 
ant  ?  Namque  talis  efl  ingenii  humani  pro* 
penfitas,  uti  quaelibet  in  utilitatem  fuam  con¬ 
vertere  cupiat. 

Cum  nemo  a  priori  praedixifie  potuerit,  ec- 
quifnam  eleclricitatis  recens  fefe  patefacienti* 
ufus  eilet,  attentionis  parum  per  annorum 

*  Optic. 

+  De  prcceiT.  intellecl.  huixn 
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complurium  decurfum  in  eam  impenfum  fuit. 
Ho  "ienum  au^em,  per  leges  eleclricitatis  op¬ 
time  cognitas,  et  experimento  confirmatas  *v 
domicilia,  necnon  et  corpora  noffra,  fi  coelo 
placuerit,  ab  effectibus  tonitruum  horrendis 
incolumitate  tuta  et  intacta  confervare,  et  o- 
perationes  ejufdem  in  morborum  curatione 
dirigere,  valebimus. 

Principio  vero,  uti  ratione  et  ordine  pro¬ 
grediamur,  de  proprietatibus  eleclricitatis 
quibufdam  phyficis  pauca  loquemur;  deinceps 
ufus  ejufdem,  in  rei  us  variis,  praecipue  me¬ 
dicis,  opportunos,  indigitare  conabimur. 


PARS 


*  Confulantur  Canton,  Watfon,  Beccaria,  Epinus* 
Franklin,  Cigna,  &c. 
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DE  ELECTRICITATE  PHYSICA. 


SECT.  I. 


De  EleEt  ricis  et  Non*Ele£lricis • 


B  experimentis  evidentiftime  comproba¬ 
tum  eft,  omnia  corpora  materiem  elec¬ 
tricam  in  fe  continere.  Ea  vero  vel  a  calore 
et  contritu  in  corpore  quovis  excitari,  vel  ab 
eis  quae  excitari  nequeunt  extrahi,  et  in  alia 
generis  ejufdem  accumulari,  poteft. 
Electrica  autem  habentur  ea  corpora  quae, 
confricata  et  calefa&a,  materiem  eledricam,  e 
confricatore,  et  mafla  non-ele&ncorum  gene¬ 
rali,  in  fupeifi  iem  luam  exantlare  videren¬ 
tur.  IViateriei  elecfiricae  copia  vitro  compre- 
henla  per  calorem  et  confricationem  adaugeri 
poteft.  JEquilibrium  inter  quantitatem  elec* 
tricam  in  luperficie  phialae  live  laminae  vitreae 
comprchenlam,  bracleola  lupcrio ducta,  cae- 

terifque,  commutari  poteft.  (hiando  vero 
latus  alterutrum  plus  hauferit  quam  quod  ei 

natura 
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natura  fpontanea  competit,  Pofitive ;  fed  latus 
alterum,  partibus  aequis  hinc  ejedatis,  ideo 
Negative ,  onerari  dicitur. 

Particula  fluidi  eledrici,  perinde  ac  ali¬ 
orum  plerorumque,  diftantiis  perquam  mini¬ 
mis  fefe  invicem  attrahere ;  majoribus  vero, 
prout  ultra  fphaerae  repulfionis  initium  di- 
ftantia  decrefcit,  impetu  diminuto  repellere 
confueverunt.  Electrico  excitato,  materies 
electrica,  fub  humoris  condenfati  formula 
circumfufa,  in  fuperficiem  accumulatur  :  Non- 
eledrico  verum  onerato,  materies  electrica, 
fub  formula  atmofphaerae  elafticae,  cujus  flra- 
ta  inferiora,  veluti  aer  telluri  circumfufus, 
fuperioribus  denfiora,  fuperinducitur. 

PIinc  eledrica  funt  ea  corpora,  quorum  in 
materiem  eledricam  attradio,  quam  recipro¬ 
ca  particularum  eledricarum  vis  repellens, 
major  offenditur.  Non-eledrica  habentur  ea 
corpora  quae  materiem  eledricam,  fed  impetu 
minore  quam  mutua  particularum  vis  repel¬ 
lens,  attrahunt.  Namque,  fi  vitrum  frication- 
bus  exagitatum  tetigeris,  humoris  eledrici 
portiunculam  folum  abfluleris  :  Quod  fi  con- 
dudorem  infulatum,  fluido  eledrico  circum^ 
datum,  contigeris,  illico,  adeo  elafticum  eft 

fluidum, 
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fluidum,  uti  integrum  avexeris.  Hinc  etiam,  fi 
binos  condudores  fluido  electrico  refertos,  ter¬ 
minis  extremis  fefe  invicem  contingentes,  in 
globum  fortius  excitatum  induxeris,  et  dein¬ 
ceps  eofdem  a  globo  et  a  fe  invicem  confeftinci 
feparaveris,  condudtorem  a  globo  excitato  lon¬ 
ginquiorem  fortiHime  eledrificatum  invenies*. 

Corpora  electrica  materiem  eledtricam  haud 
devehunt ;  unde  Non-condudores  appellari  io- 
lent:  ISon-electrica  perhibentur  ea  corpora 
quae  folummodo  conducunt,  fed  nunquam 
excitari  queunt;  unde  nomine  Condudores  au¬ 
diunt.  Haec  plerumque  ita  fele  habent,  fi 
paucula  tantum,  ob  rationes  quafdam  fibi  pe¬ 
culiares,  et  fortafle  latentes,  excipias  Nam¬ 
que  electrica  quaedam,  veluti  lapis  Tourma- 
linus,  calore  folummodo  concitari  poliunt* 
Vitrum,  certos  ad  gradus  calefactum,  in  non- 
ele&ricum  flatim  evadit.  Metalla  quaedam, 
veluti  plumbum,  bifmuthum,  et  caetera,  in 
calces  redacta,  quamvis  eledtrica,  phlogi- 
fton  tanta  copia  in  fe  continent,  ut  in  for¬ 
mam  fuam  metallicam  facile  reduci  confue- 
verint.  Corpora  bina,  five  negative  five  po« 

#  Ruflel  praei. 

B  fitive 
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fitive  eleclrificata,  fefe  mutuo  repellunt»  Con> 
duCtor  primarius  intra  binos  globos  excitatos 
in  intervallo  fufpenfus,  fi  unus  ex  iis  vitreus 
et  alter  refinofus  fit,  onerari  nequit ;  quoni¬ 
am  electricum  vitrum  pofitive,  refinofum  ve¬ 
ro  negative,  phialas  onerat.  Ita  binae  phialae 
oneratae  inter  fefe  diftingui  nequeunt,  fi  una 
ab  interiore  ex  vitro,  et  altera  ab  exteriore 
ex  fulphure,  oneratur. 

"Vulgo  creditum,  materiem  electricam  na¬ 
tura  fluida  conflare.  Materia  quidem  omnes 
fluidi  proprietates  habet ;  fed  quafdam  prae¬ 
terea,  fibi  peculiares,  agnofcit.  Nonnunquam 
ejufdem  particulae  vi  fua  repellenti  tam  faci¬ 
le  moveri  videntur,  uti  nufquam  conquief- 
eant,  donec  in  aequilibrio  conftituantur. 
Quandocunque  in  una  parte  quam  m  altera 
denfiores  eveniunt*  illico  fluidi  portio,*  a  den- 
fiore  in  rariorem  irruens,  aequilibrium  denuo 
reftituit.  Unde  traditum,  prout  lex  electri- 
eitatis  fere  communis,  quantitates  quae  den- 
fitatem  diverfam  habent  fefe  mutuo  attrahe¬ 
re;  quae  vero  denfitatem  eandem  confervant 
fefe  mutuo  repellere 

•  SECT* 


*  Epin.  prof.  phil.  nat,  ap.  Peterfb. 
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S  E  C  T.  II. 

De  Fluido  Elettrico . 

Fluidum  electricum,  in  phiala  onerata, 
a  parte  interiore  aut  exteriore  condenfatur  ; 
quando  tamen  exoneratur,  elailicum  offen¬ 
ditur:  Namque  phialae  unius  minutioris  exo¬ 
neratio  condudoribus  quam  plurimis  prima¬ 
riis  grandiufculis  atmofphaeram  fuppeditabit. 
Fluidum  eledricum,  caloris  initar,  ubicun¬ 
que  condudorem  nancifcitur,  quoquoverium 
fefe  commovet  Principio,  praediledione  mi¬ 
ra,  metalla,  deinceps  aquas,  et  iubftantias  a- 
quofas,  animalia,  vegetabilia,  et  id  genus  a- 
lia,  prae  caeteris  appetit.  Hinc  experimenta 
electrica  fub  aere  licco  aridoque  melius  fucce- 
dunt.  In  mucrones  aut  apices  acutiores  prae¬ 
cipue  divergit ;  Unde  fulmina  iummas  turres 
et  altiffima  montium  cacumina  feriunt. 

Fluidum  electricum  ab  indole  lucis  in  eo 
prorfus  difcrepat,  quod  pofterior  lineis  rectis, 
prior  in  directione  conductorum,  ubique  fluit. 
Lumina  fluidi  electrici,  Solis,  candelae,  eaete- 

rorumque, 
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rorumque,  prout  ope  prifmatiea  demonftrari 
queat,  omnia  ejufdem  generis  effe  reperiuntur, 
Eianklin  imaginabatur,  lucem  candelae  a  lu* 
mine  Solis  diveifam  effe,  quoniam  candela 
coipori  eledrificato  propius  admota  vires  e* 
ledricas  extinxit.  Ingeniofus  vero  Dr  Black, 
experimento  fimpiiciffimo,  conjectui am  hanc- 
ce  retellit.  Namque,  fi  laminam  vitream  in¬ 
ter  candelam  et  corpus  eledrificatum  manq 
teneas,  uti  candelae  vapores  interpellas,  et  lu¬ 
cem  tranfire  finas,  in  corpore  eledrizato 
nulla  prorfus  inducetur  immutatio.  Radii 
Solis  in  corpora  eledrizata  nullos  effedus  e- 
dunt.  Inter  lucem  et  Ruidum  electricum  arc- 
tiflimus  nexus  obtinet;  et  ambiguum  prorfus, 
an  revera  feparatim  iubflftere  queant.  Cer- 
tillimum  tamen,  quod  fluidum  eledricum  per 
metallica  et  caetera  tranfire  poteft,  ubi  lucis 
radii  pervadere  nequeunt ;  Dum  interea  lumi¬ 
nis  fplendor  vitrum  permeat,  fluido  eledrico 
impervium.  Si  ponatur,  lumen  principio 
quo  pendeat  omnino  connexum  effe,  princi¬ 
pium  illud  origine  fluidum  eledricum  effe  ne¬ 
quit,  Namque  bini  lucis  radii,  flbiinet  invi¬ 
cem  occurrentes,  utriufque  decurfum  non 
perturbant :  Cum,  ex  adverfo,  bina  fluidi  e* 

ledrici 
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lectrici  flumina,  fibimet  invicem  occurfantia, 
fefe  mutuo  repellunt.  Unde  cavendum,  ne 
fluidum  electricum  cum  luce  ipfa  confunda- 
mus.  Multum  profecto  difcrepare  videntur. 

Lux,  electrico  fluido  propria,  ratiocinio  terne- 

\ 

rario,  non  magis  cum  eo,  quam  lumen  lapi* 
dis  Bononienfis  cum  lapide  ipfo,  commif- 
cenda. 

Fluidum  electricum,  poftquam  metallica* 
aquofa,  et  caetera,  permeaverit,  lumen  adhuc 
oftendit.  An  vero  lumen  illud  motus  rapi¬ 
dus  atque  confricatio  in  corpora  permeabilia 
concitet,  an  aer  circumfluus  ex  fluido  phlo- 
gifton  attrahat,  prorfus  haereo. 

Fluidum  electricum,  fenfibus  obvium,  uni¬ 
cuique  patet.  Fhofphorum  redolet.  Odo¬ 
rem  ab  aCtione  fua  in  aerem  circumfufum  ex- 
fuicitari,  quidam  affirmant.  Affeverationem 
talem,  vix  credibilem,  improbare  perarduum 
effiet ;  quoniam  nullus  olfactus  ufus  in  vacuo 
futurus. 

Quando  fluidum  ex  corpore  pofitive,  in  a- 
liud  negative  eledrificatum,  movetur,  aequi- 
librium  velocitate  propesOiodum  immenfa 
reftituitur.  Si  quis  in  lele  communicati» 
onem  inftituit,  illico  commotionem  five  per- 
cuffionem  quandam  ceierrimam  perfentifcit, 

quam 
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quam  alioquin  haud  fenfurus  effet,  fi  fluidum 
iu  mafcm  corpoream  non-eledricorum  uni- 
verfam  lolummodo  conduxiflet. 

Nonnulli  connexionem  five  concordiam 
intimam  inter  lucem,  calorem,  eledricitatem, 
magnetifmum,  cohaefionis  vim,  phlogifton, 
et  caetera,  commonftrare  ;  et  uni  caufae  com¬ 
muni,  nempe  fluido  aethereo  cuidam  per  om¬ 
nia  diffufo,  five  diverfis  ejufdem  modificatio¬ 
nibus,  attribuere,  voluerunt  *. 

Magneti smus  aflinitatem  cum  ferro,  flui» 
dum  electricum  cum  omni  materia,  concelebrat. 
Phlogifton,  metallorum  calcibus  fuperaddi- 
tum,  eafdem  formam  metallicam  induere 
cogit,  leviores  quam  prius  efficit,  et  con- 
dudores  eledricitatis  aptiores  reddit. 

Fluidum  eledricum  aeri  circumfufo,  aeque 
ac  metallorum  calcibus,  inflammabilitatis  prin¬ 
cipium  impertitur  et  accommodat,  et  utrum- 
que  condudorem  eledricitatis  effingit.  Un¬ 
de  nonnulli  phlogifton  et  fluidum  eledricum 
unum  idemque  fuifte  concluierunt,  Sin  au¬ 
tem  fluidum  eledricum  atque  phlogifton 
idem  die  concedatur,  ex  eo  fequeretur  virgam 

fer- 


*  Fr.  Cigna  in  ad.  Taurin*  tom.  i. 
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ferream  fluido  eledlrico  coopertam,  quam  an* 
tea  oneraretur,  efle  leviorem:  Namque  metalla,, 
quibus  ope  caloris  aut  acidorum  phlogifton  ab¬ 
latum,  quam  antea,  graviora  deprehenduntur* 
Porro  fequeretur,  fruftulum  ligni  five  metalli, 
ifolatum,  et  fluido  ele&rico  circumductum* 
quam  fi  non  eleCtrificatum,  Solis  radiis  a  Lente 
convexo  in  focum  convergentibus,  facilius 
concremari  vel  liquefcere*  Quinetiam  fluidam 
eleCtricum  metalla  acidis  foluta  praecipitare 
deberet:  Namque  phlogifton  attraCtionem  in 
metalla  fortiorem,  quam  acida,  concelebrat. 

Si  phlogifton  revera  caufa  foret,  cur  corpus 
aliquod  non-eleCtricum  eflet,  Quare  tandem 
fulphur  aut  cera  non-ele£trica  fiunt  ?  An  me¬ 
tallorum  calces  electricae  funt,  quoniam  phlo¬ 
gifton  eis  defuit ;  fuccinum  autem  atque  fuL 
phur  etiam  electrica,  quoniam  phlogifton  eig 
adfuit  ?  H  occine  difcrimen  inter  eleCtrica  vi¬ 
trea  et  refinofa  quifquam  conftituet  i' 


\  A 


SECT. 


u  de  ELECTRICITATE. 

s  E  C  T.  III. 

De  Cur/uy  Velocitate ,  et  Impetu ,  Fluidi  eleftrici * 

Flu  i  dum  eledtricum,  inter  corpora  homoge- 
nea,  curfum  breviffimum,  et  viarum  compen¬ 
dium,  plerumque  rimatur.  Ambagibus  etan- 
fia&ibus  multoties  utitur,  uti  conductorem 
metallicum,,  prius  obvium,  fcrutetur  et  afle- 
quatur.  Si  filum  metallicum,  in  12,000  pedum 
extenfum,  infulatum  fuerit,  quamprimum 
phialam,  fluido  electrico  oneratam,  termino 
cuilibet  applicueris;  ecce  !  corpora  leviufcula, 
juxta  terminum  alterum  circumpofita,  filum 
in  fefe  confeftim  attrahit.  Autumarunt  non¬ 
nulli,  copiam  materiei  ele£tricae  naturalem  in 
filo  latentem,  ab  ea  quae  ex  phiala  fefe  infinua- 
verit,  antrorfum  per  fili  decurfum  efle  protru- 
fam  ;  et  fluidum  electricum  non  efle  progref- 
fu  continuo  velociflimo,  fed  appulfu  inftan- 
taneo,  concitatum. 

Analogia  lucis  fonitufque  nobis  adeft,  qua 
de  motu  materiei  electricae  velociflimo  doctri¬ 
nam  fuffulciamus.  Lux  ipfa  preflione  fim* 
plici,  pulfatione,  aut  aetheris  elaitici  vibratio¬ 
ne, 
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fce,  vorticibus,  aut  aliis  vehiculis  quibufvis, 
haud  communicatur:  Alioquin,  per  totum 
fpatium  mundanum,  temporis  idu,  paffim 
difpergeretur.  Phaenomena  vero,  quae  in 
defectu  Jovis  Satellitum  occurrunt,  lucis  ra* 
dios  in  tranfitu  fuo,  Solem  inter  aureum.  Tel¬ 
luremque  fubjacentem,  minuta  circiter  odo 
prnpemodum  occupare,  quin  et  eos  progreffu 
continuo  libimet  invicem  fuccedere,  fatis  de- 
monftrant 

Fluidum  eledricum  per  tubulum  vitreum, 
aere  exantlato,  vacuum,  utrinque  bradeola 
non-eledrica  coopertum,  rapidifli.  ne  commu¬ 
nicari  poteft.  Cuinam  vero  materiei  eledncae 
in  vacuo  iublatenti,  auC  cuinam  tandem  ae¬ 
theri,  fluidum  eledricum  pullationes  luas,  in 
hoc  rerum  articulo,  communicare  poteft  ? 
Fluidum  eledricum  aut  aethereum  in  vacuo 
reconditum  fupponere,  priufquam  fluidum 
eledricum  pertranfiiflet,  hypothelin  eflet  unam 
in  alteram  fuperinftiuere. 

Quoniam  vero  lumen  motibus  ejufdem 
comes  adhaeret,  omnino  veriftmillimum, 
fl  non  lit  adeo  velox  quam  eft  lumen,  faltem 
effe  fluidum,  ei  lecundum,  in  rerum  natura 
velociflimum.  Conceflb  quod  luminis  velo- 

C  citatem 
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citatem  ejufdem  motus  aequipararet,  fluidi 
ele6trici  particulas,  cum  major  fit  ejus  impetus, 
quam  luminis  particulae,  neceflario  grandiores 
efle  oportet.  Momentum  corporis  percu- 
tientis  aeftimatur  a  materiei  quantitate  in  ve¬ 
locitatem  multiplicata.  Newtonus  oftendit, 
in  corporibus  eadem  indole  et  natura  praedi¬ 
tis,  attractionis  vim,  refpectu  ad  pondus  ha¬ 
bito,  tanto  majorem  effe,  quanto  minora  offen¬ 
duntur.  Obfervavit,  eam  vim  in  magnetibus 
minufculis,  quam  in  majufculis,  energiam  ma¬ 
iorem,  refpectu  ad  pondus  habito,  poffidere ; 
Ob  eam  nempe  rationem,  quod  magnetis  mi¬ 
nutioris  partes,  fibi  invicem  magis  contiguae, 
majore  facilitate  vires  uniunt,  et  conjunctius 
agunt.  Cum  lucis  particulae  fmt  omnium 
corporum  minimae,  vis  earum  attrahens,  re¬ 
fpectu  ad  magnitudinem  habito,  maxima  re¬ 
pe  rictu  r. 

Observatio  maximi  momenti  in  arte  che- 
mica  concelebratur ;  nempe,  corpora  hetero- 
genea,  fimul  conjunCta,  ailinitatem  luam  in 
alia  corpora  partini  amittere  ;  manfuetiora  et 
magis  inertia,  quam  cum  feparata,  devenire* 

Ita  fales  neutri  acidis,  alkali  cum  aere  mephi¬ 
tico 

*  Dr  Black,  Ed.  med.  eflays. 
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tico  conjun&um  alkali  candico,  calx  cruda 
calce  viva,  metalla  metallorum  calcibus,  feg- 
niora  deprehenduntur. 

Eadem  ratione  ponamus  liceat,  fluidum  e* 
le&ricum,  aliis  corporibus  conjunctum,  magis 
ignavum  devenire  ;  fed  corporibus  elicitum, 
vel  quantitate,  confueta  majore,  in  ea  aecurnu- 
latum,  fortius  et  alacrius  evadere. 

Quo  plures  oneratores  electricos  habueris, 
eo  fluidi  plus  eorum  ope  collegifle  poteris. 
Quo  vero  fpatio  anguftiore  fluidum  coarcta- 
tur,  eo  magis  intenfa,  quando  aufugiet,  ejuf- 
dem  vis  elaftica  reperietur.  Si  definita  fluidi 
copia  in  oneratores  octo  vitreos,  et  copia  ae- 
qualis  fuerit  in  viginti  quatuor  injecta  ;  quan¬ 
titas  in  ferie  priore,  ratione  triplici,  quam  in 
poiteriore,  magis  intenfa  deprehendetur  ;  et 
fuccuffio  ab  o£to,  quam  quae  a  viginti  qaacu* 
or,  accepta,  quamvis  in  utraque  ferie  quanti¬ 
tas  fit  eadem,  magis  intenfa  fentietur.  Ita  lu¬ 
cis  radii,  in  focum  colle&i,  fortifiime  percuti¬ 
unt.  Pulvis  tormentarius,  cum  maxime  co- 
arclatus,  refpectu  ad  quantitatem  habito,  for- 
tiflime  fele  expandit. — In  univerfum,  vis  per- 
cuffionis  haud  fatis  inteiligitur.  Quoties  hu¬ 
mum 
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mutn  pedibus  calcimus,  totum  fortaflc  terra.* 
rum  orbem  movemus. 

Impetus  fluidi  eleftrici,  quippe  quod  Per- 
vaftoni  Vi  novetur,  multo  minus  adhuc  in  cal¬ 
culum  reducitur. 


S  E  C  T.  IV. 

De  Fluidi  et  ciri ci  Viribus  in  Corpora  inanimata , 

Succussio  eledrica,  per  exiguam  aquarum 
copiam  dimifia,  in  vaporem  invifibilem  eas 
undequaque  confperfas  diilipat.  Pulverem 
tormentarium,  fpiritum  vini,  et  alias  fubft an¬ 
tias  inflammabiles,  incendit.  Magnetiimum 
acubus  impertitur.  Virgulas  ferreas  tenuio¬ 
res  liquefacias  iolvit,  vel  eas  in  longitudinem 
majorem  porredas  extendit.  Illectricum 
quouhbet  obvium  deturbatum  rejicit.  At* 
tradionem  capillarem,  vegetabilium  incre¬ 
mentum,  et  peri  ^  ira  tio  nem  promovet  f. 

Vina  et  potulenta  lupulata,  fluido  eledrico 
contada,  fermentefcere  definunt,  et  fapore  va- 


®  Abbe  Nollet, 
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pida  ac  infulfa  fiunt.  Laciis  genera  corrum¬ 
pit,  et  in  butyrum  comprimi,  aut  in  coagulum 
converti,  vel  etiam  coagulata  in  cafeum  redu¬ 
ci,  prohibet.  Unde  proceflum  fcrmentationis 
acetolum  liftere,  et  fepticurn  inducere,  vide¬ 
tur. 

Hoc  ex  eo  nafci  putabat  Hales,  quod  aeris 
in  iliis  liquoribus  latentis  elafticitatem  ea  de- 
ftruat.  Namque  oblervavit,  liquando  fulmen 
ex.rinfecus  aedificii  feneftras  percutiat,  quod 
laminae  vitreae  femper  extrorium  undiquaque 
propelluntur  ;  quali  fcilicet  aer  internus  aerem 
jam  fixum,  externe  circumiulum,  elafiicitate 
fua  luperaflet.  Ita  profe&o,  non  vero  ob  hanc 
rationem,  res  Ide  habere  queat.  N  imque  no¬ 
tandum,  vitri  fragmina,  fi  ve  fluidum  electricum 
intrinfecus  five  extrinfecus  irruat,  illorfum  un¬ 
de  minima  adfit  renitentia  propelli ;  quoniam 
aer  internus  in  domicilio  conclufus,  quam  aer 

externus,  aliorfum  non  tam  facile  protruditur. 

/ 

S  E  C  T,  V, 

De  Fluidi  eleClrici  Viribus  in  Corpora  animata . 

Electrtcitatis  fuccuflio  foetus  in  ovis  foe- 
cundatis  interimit.  Nemo,  qui  percuflionem 

ele&ricam 


i 
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eleclricam  unquam  perpetius  eft,  eam  {limu¬ 
lum,  inter  omnes  in  corpora  animalia  huc  uf- 
que  repertos,  potentiffimum  efle  recufabit. 
Partes  eorum  folid  ffimas,  muiculorum  quos 
permeat  convulfionem  concitans,  immenfa  ra¬ 
piditate,  fulminis  adinftar,  pervadit. 

Fluxus  etiam  a  condu6tore  leniffimus,  fuc- 
cuffione  live  fcintillula  nufquam  recepta,  pro¬ 
clivitatem  in  fudorem  inducit*  Hinc  ea  pro¬ 
clivitas  etiam  a  quibuidam  perfentitur  in  ae¬ 
ris  Ilatu  fulminibus  opportuno  *• 

Scintillulae  quovis  elicitae,  vel  parti  a- 
licui  communicatae,  ruborem  ibidem  leviuf- 
culum  flimulo  fuo  provocant. 

Effectus  fuccuffionis,  fi  ve  commotionis, 
adhuc  magis  fentiuntur,  Syflema  nervofum 
univerfum  ea  praecipue,  fanguiferum  fecunda^ 
riaftimulat.  Partes  quas  permeat  maxime  ili- 
mulanturj  remotiores  vero  per  fyrnpathiam 
nonnunquam  afficiuntur.  Perlaepe  dolorem 
In  parte  corporea  luccufia  prurientem,  una 
cum  proclivitate  in  iudorem,  a  tergo  relin¬ 
quit.  Portiunculis  minufculis  adhioitis,  foli- 
da  concutit,  ianguinis  motum,  arteriarum 

pulfum. 


*■  RuiTel  praei. 
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pulfum,  et  pulmonum  refpirationem,  accele¬ 
rat  ;  ex  eoque  calorem  corporis  adauget.  Ap¬ 
petitum  acuit  *,  fecretiones  et  excretiones 
omnes,  praecipue  perfpirationem,  promovet ; 
unde  nonnunquam  alvum  conftringit.  Infig- 
nem  corporis  animique  fenfibilitatem  ali¬ 
quamdiu  conciliat.  In  foeminis  quibufdam 
interdum  mendum  fluxum,  nonnunquam 
fluorem  album,  provocavit:  In  aliis,  paroxyf- 
mos  hyftericos  exfufcitavit,  Succuffio  non¬ 
nullis  fenfationem  quandam  ingratam  poit  fe 
relinquit. 

Sin  iclus  fit  fortior,  acutum  dolorem,  nau- 
feam,  febremque  temporaneam,  ob  fympathi- 
am  ventriculum  inter  et  fingulas  corporis  par¬ 
tes,  inducit.  Succuffio,  a  brachio  in  brachi* 
um  immifla,  fi  leviufcula,  in  digitis  folummo- 
do ;  fi  fortiufcula,  in  carpo  ;  fi  fortior  adhuc, 
in  cubito  ;  fi  fortiffima,  in  thorace,  perfenti- 
tur  f.  Concuffio  autem  in  artubus  eo  gravi¬ 
us 


*  Thefe  par  Pierre  Zetzelle,  a  Upral  1754. 
f  “  Eo  major  eft  fuccuffio,  quo  anguftior  via  efi:  per 
c<  quam  eledfricus  vapor  trajicitur.  Hinc  aequalia  bra- 
chia  in  homologis  locis  aeque  percuti,  et  fuccuffio- 


nem 
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us  fuftinetur,  tum  quia  fluidum  ele&ricum  in 
angulorum  flexura,  fl  curvantur,  eis  illiditur ; 

*■  cum  etiam  quoniam  artus  membranis  et  liga¬ 
mentis  perquam  fenfibilibus  inftruuntur,  et 
mufculorum  tendines  plerumque  juxta  eos 
inferuntur.  Brachio  extenfo,  fuccuflio  levi¬ 
or.  Concuflio,  per  pulmones  immifia,  for- 
tafle  propter  adtionem  fuam  in  aerem,  vel  fti- 
mulum  in  veliculas  bronchiales,  admodum 
graviter  adhibetur.  Succuffio,  per  caput 
immifla,  graviffime  fuflertur  ;  porro,  fi  fortior 

fit  explofio,  contadus  humi  profternitur,  im- 

/  \ 

mo  nonnunquam  interficitur.  Quatenus  au¬ 
tem  ele&ricitatis  vires  per  apparatus  machina¬ 
rum  idoneas  adaugeri  pofiint,  ignoramus. 

Qui  temperamento  robufiiore  et  non  irrita¬ 
bili  gaudent,  ii  conta&us  eledlricos  cum  rifu 
ferunt,  quibus  alii  imbecilliores  et  magis  irri¬ 
tabiles  vacillarent  et  contremerent.  Quidam 
robuftiores  ictum  vulgatius  adhibitum  nuf- 
quam  fentiunt. 

Quando  aliquis  ele&rica  fuccuflione  con* 
firatus  occidit,  ecce  !  conduplicatus,  apoplexia 

correptus, 

s(  nem  eo  altius,  feu  ad  ampliores  dimenfiones  pertin- 
u  gere,  quo  eledtricitas  fuerit  vehementior.’*  Vid. 

i  aurm. 
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correptus.  In  humum  fubfidit.  Sin  hujufmo- 
di  fuccuffio  per  brachia  et  thoracem  tranfeat, 
brachia  quidem  in  horas  aliquot  torpida  et 
imbecilla,  thorax  vero  quali  contufus,  fortalTe 
in  feptimanam  uique,  fentiuntur ;  quoniam 
dolor  peracutus,  et  Ili  muli  fortiores,  vim  vitae 
debilitant. 

Succussio  eleclrica  nonnunquam  oculo¬ 
rum  caecitatem,  live  corneae  opacitatem 
nonnunquam  falivae  fluxum,  live  lachry ma¬ 
rum  ftillicidium,  producit.  Diemerbroeck 
ancillulam  memorat,  cui  paralylis  extremita¬ 
tum  inferiorum,  in  annos  triginta,  terrore  re¬ 
pentino  fuperindu&a,  comes  adhaeferat,  quae 
tandem,  ida  fulmine,  reconvaluit.  Scheuh- 
zer  exemplum  de  foemina  refert,  quae,  ulnis 
infantem  complexa,  fulmine  perempta  fuit, 
duni  infans  incolumis  evalit.  Timore  forfi- 
tan  interiit.  Haud  verilimile,  quamvis  vix 
impoliibile,  eam,  infante  incolumi,  contactu 
fulmineo  percudam  fuifle 

An  revera  fulgor  eledricus  aerem  tanto¬ 
pere  rarefaciat,  ut  animalia,  tanquam  in 
vacuo,  perirent  ?  Si  res  ita  lefe  haberet, 

D  quomodo 


*  Prieflley,  Sau  vages*  &c. 
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quomodo  tandem  fiat,  uti  pulmones  ignibus 
coeleftibus  interemptorum  nonnunquam  di¬ 
latarentur  *  ?  In  flatu  collapio  potius  effe 
deberent.  Sane,  Verney  et  Pitcairn  voluere, 
flatum  collapfum  in  fulmine  peremptis  ple¬ 
rumque  confequuturum. 

Dissecto  cadavere  fulminibus  occifi 
cujufdam,  abdomen  et  membrum  virile  in 
immenfum  intumuerant;  lateris  finiftri  cutis, 
in  rugas  a<fla,  corium  ambufium  referebat ; 
omnes  aliae  corporis  partes  colore  purpureo, - 
coccineo  tingebantur;  excepta  cervice,  colo" 
re  coccineo  fuffufa.  Haemorrhagia  leviulcu- 
la  in  aure  dextra  cernebatur.  Cerebri  ven¬ 
triculi  cruore  fluido  implebantur.  Pulmones 
collapfi  ;  nullus  fanguis  in  corde  et  vafis  gran¬ 
dioribus  ;  veficae  fellis  et  urinae  prorfus  va- 
cuae  ;  dum  ureteres  urina  diftenfae  reperie- 
bantur  f.  Unde  patet,  eam  fpafmum  in 
muiculos  cavitatum  nonnunquam  inducere, 
exhalationem  augere,  et  fanguinem  in  cere¬ 
brum  verfus  determinare. 

RichmannuSj  Profeffor  ille  Petropolitanus, 

necopinus, 

*  Vid.  Lower  et  Willis.  f  Mem.  de  PAcad.  de 
JPeteriburgh,  tom.  6. 


DE  ELECTRICIT  ATE. 


foecopinus,  apparatus  explofione  repentina  per¬ 
emptus,  (anguinem  e  naribus  emifit,  maculas  li¬ 
vidas  in  latere  ferebat ;  fed  extravafationis  aliud 

r 

in  cerebro  lignum  nullum  offendit  DifTe&io- 
nes  aliae  quidem  accuratiffimae  nihil  incon- 
fuetum  in  cerebro  commonftrarunt 

Carnes  animalium  de  coelo  tactorum,  uti 
Franklin  imaginatur,  ultra  confuetum  guftu 
tenerrimae  et  delicatifiimae. 


S  E  C  T»  VI. 

De  Stimulo  eleftrico,  qui  Mortem  inducat . 

Corpus  animufque,  interventu  fyftematis 
nervoli  in  fenfum  motumque  abfolute  necef- 
fario,  fefe  mutuo  afficiunt.  Facultas  natura¬ 
lis,  qua  nervi  imprefli  vires  fuas  exferunt,  E~ 
nergia  Nervea  nuncupetur.  An  revera  nervi 
fluidum  in  fefe  contineant,  necne,  nos  adhuc 
in  occulto  latet.  Quodcunque  vero  certos  ad 
gradus  hanc  energiam  perturbaverit,  aut  ex- 
tinxerit,  idem  lpiritum  vitalem  radicitus  ex* 
terminabit. 

Qui*» 


*  Monro  praei. 
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Quibus  autem  rationibus  irritatio  nervi 
convulfiones  exfufcitaret,  immo  mortem  pro¬ 
vocaret,  ex  principiis  mechanicis  inexplica¬ 
bile  reftat.  Stimuli  finguli,  fi  excdTu  prae¬ 
valeant,  tandem  fedantes  evadunt.  Sic  o- 
dores  aliqui,  et  venena  quaedam  portiun¬ 
culis  minoribus  adhibita5  frigus  atque  ca!oi? 
dolor,  orgafmus  venereus,  aer  mephiticus, 
fuccuffus  elecfricus,  certos  ad  gradus,  inter 
flimulantia,  fed  ad  altiores,  inter  fedantia, 
habentur.  Terror,  aer  mephiticus,  effluvia 
pellifera,  et  alia  venena,  convulfiones  vene~ 
reae,  concuffus  eletlricus  praevalidus,  et  cae- 
tera  his  fimilia,  organizatione  nondum  illaefa, 
energiam  nerveam  extinguunt,  et  mortem 
inferunt  *.  Succuffus  eledricus  extravafatio- 
nem  plerumque  non  provocat;  Alioquin, 
quomodo  fiat,  uti  conta&u  in  humum  dejec¬ 
ti  denuo  refurgerent  ?  Nempe,  quoniam, 
nervis  tonum  fuum  recuperantibus,  animal 
interea  fefe  recuperat  f. 

SECT, 


*  Praei.  Monro  et  Cullen, 
t  Home  Praei. 
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S  E  G  T.  VII. 

Quod  inter  Energiam  nervofam  et  Fluidum  eleftrUum 
nulla  fit  Analogia . 

Nonnulli,  fluidum  nervofum  electrico  fi¬ 
mi] 'imum,  immo  utrumque  unum  idemque 
efle,  contenderunt  Px  phaenomenis  quibuf- 
dam,  fluidum  nervofum  fubefle,  verifimilli- 
mum  ;  quamvis,  ex  quanam  indole  conflet, 
haudquaquam  liquet.  Fluida  in  rerum  natu¬ 
ra  fubfiftere  pofle,  de  quibus  haud  quicquam 
compertum  habemus,  pofiibile,  immo  pro¬ 
babile.  Nuperrime  tantum  aura  electrica  no¬ 
bis  innotuit.  Nullus  aether,  omnia  perva¬ 
dens,  fyftematis  nervofi  phaenomena  folvere 
valet.  Neque  fluidum  nerveum,  fi  modo 
fubfit,  eleCtricum  efle  poteft,  (Foidnam  enim, 
li  quidem  electricum  eiTet,  vel  intra  nervos, 
vel  in  eorum  fuperficie,  limitibus  inciufum  co¬ 
hiberet  ?  Per  arteriam,  vel  fubfiantiam  quam¬ 
vis  madefaCtam,  aeque  ac  per  nervum,  facil¬ 
lime  devehitur.  Si  ranae  cor  excideris,  aura 
electrica,  fi  quidem  per  nervos  deduceretur, 

certiffime 

*  Vid.  Recueil  fur  FEleCtricite  medicale. 
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eertiffime  aufugeret ;  cum  interea  cor  ali¬ 
quamdiu  tamen  irritabile  perflabit,  etfi  for- 
tafTe  nervus,  nequidem  in  partem  digiti  mil- 
lelimam  longitudine  porre&us,  ei  fuperlit 
Sunt  qui  cerebrum,  una  cum  vafis  fangtii- 
feris,  et  eorum  fanguine,  illud  exagitantibus, 
globum  ele&ricum  culcitramque  ;  nervos  au¬ 
tem  fila  metallica,  veluti  conductores  a  globo 
prodeuntia,  referre  voluerunt  f  :  Affimilati- 
one  prorfus  inanimata  !  celeberrimus  inquit 
Monro.  Namque,  fi  nervum  fciaticum  ranae 
cum  nervo  alio  quolibet  conflrinxeris,  energi¬ 
am  nervofam  eodem  cum  fucceflu  impedies, 
ac  fi  filo  circumligaveris.  Sin,  ex  adverfo* 
filum  metallicum  apparatus  ele&rici  continu¬ 
um  alio  filo  quolibet,  etiam  electrico,  devinx¬ 
eris,  fluidum  electricum,  nihilominus,  eadem 
facilitate,  ac  fi  nulla  effet  ligatura,  decurfum 
fuum  peragere  nequaquam  prohibebis* 

Descjsso  ranae  nervo  fciatico,  membrum 
infra  vulnus  infenfibile et  paralyticum  evadit; 
atque  ita  continuo  permanebit,  quamvis  ner¬ 
vi  iftius  aut  tunicarum  extrema  defcifla  denuo 
coalefcerent.  Sin  aura  electrica  fenfationis 

medium 

*  Monro  Praei, 
f  Sauvages,  caeterique* 
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rnedium  effet,  fi  materia  eleririca  per  artum 
ranae  infolatae  paralyticum  lente  tranfire  co¬ 
geretur,  animal,  digitis  extremis  a  non-eleq- 
trico  flimulatis,  doloris  figna  commonftra- 
ret. 

Quoniam  autem,  in  corpore  fano,  partis  muf- 
cularis  cujufdam  motus  obfequio  momenta¬ 
neo  volitionem  confequitur;  hinc  exorta  efl 
opinio,  fluidum  nervofum  fefe  neceffario  rapi¬ 
di  fli  me  movere.  Quodnam  vero  tanta  rapi¬ 
ditate,  quanta  fluidum  electricum,  movere 
potuit?  Nemo  commonftrare  propofuit,  quan¬ 
tum  fluidi,  vel,  Hallero  excepto  quanta  ve¬ 
locitate,  ad  mufculum  in  actionem  commo¬ 
vendum,  neceffario  deveheretur.  Prorfus 
eadem  facilitate,  animo  concipere  valemus, 
quibufnam  rationibus  minutiflima  fluidi  co¬ 
pia  et  motio  leviufcula,  aeque  atque  majuf* 
cula,  confiliis  inferviret. 

Qua  tandem  ratione  corpus  et  animus,  ope 
fluidi  cujufdam  peculiaris  intermedia,  fefe 
mutuo  afficiant,  et  vires  in  fefe  reciprocas 
exferant,  incomprehenfibile  fane,  et  aeque 
obkurum,  atque  mentis  ipfius  natura,  quae 
velo  impenetrabili  cooperta  latet,  qt  in  per¬ 
petuum  latebit. 


PARS 


PARS  SECUNDA. 


DE  ELECTRICITATIS  USU  PHYSI- 
CO  ET  MEDICO. 

v  ; 

\ 

S  E  C  T.  I. 

De  Ufu  Phyfico. 

FLuidum  eledricum,  in  rerum  natura,  vi¬ 
res  potentiffimas  exercet,  et  ad  multa 
phaenomena  naturalia  explicanda  conducit ; 
qualia,  fulminum  indoles  et  efledus,  vapo¬ 
rum  ortus  tonitruum  fragores  et  phaeno¬ 
mena,  nimborum  caius  fubitaneus,  Aurora 
Borealis,  et  caetera.  Eadem  ope  liqueret,  cur 
liailae  militum  de  coelo  tactae  fuifient,  dum 
ipli  incolumes  evaferuut,  apud  audores  claffi- 
cos  paffim  omina  recenlentes.  f 

Fulmina  fortaffe  ineam  caufam  finalem 
praecipue  tendunt,  uti  putrefeentiam  aeris, 
ubi  calores  immodici,  refrigerent  et  coerce¬ 
ant. 


#  Franklin. 
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ant  Hinc  in  regionibus  terrarum  calidis, 
obnubilis,  et  paludofis,  aut  in  plagis  fulphura 
exhalantibus,  quales,  Italia,  Jamaica,  caete- 
raeque,  tonitrua  freqnentiffima. 

Pluvia  vero,  cum  tonitrua  terrarum  ubi¬ 
cunque  comitantur,  in  aeris  refrigerationem 
et  corre&ionem  partes  piaeeipuas  conferre 
poliunt.  Aer  autem5  poft  et  ante  cafum  plu¬ 
viarum  tonitrua  comitantium,  frigidulus  ad¬ 
modum  evadit.  Hoc  fortaffe  ad  condenfati- 
onem  vaporum  fubitaneam,  per  mutuam  par- 
ticularum  attractionem,  quaquaverfus  auras 
expellentium,  unice  pertinet.  Hinc  aeris  ef- 
fluxus  a  nube  fulminea  circumcirca  diffundi¬ 
tur.  An  fcintillulae  ele&ricae  purificandis 
Nofocomiorum  auris  aliquatenus  inferviant  ? 

Creditum,  pluvias,  tonitruum  affeclas, 

*  plantarum  genera  quam  maxime  foecundare. 
Quoniam  autem  nubes  plerumque  negative 
ele&rizantur,  fortaffe  fl  adum  eledricum,  e 
terris  in  nubes  irruens,  in  foli  vegetabilium- 
que  fru&ificationem  plurimum  contribuit. 

E  S  E  C  T. 

*  Mufchenbroeck,  cap.  40.  Priagle’s  difeafes  of 
the  army. 
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De  Methodis  quibus  Ekdricitas  in  Morbis  curan¬ 
dis  applicetur . 

Elfctrtzatio  tripliciter  applicanda  ;  viz. 
in  fluxu,  fcintillulis,  aut  percuffionibus.  No¬ 
tandum  autem,  experimenta,  quo  ficcior  aer 
et  ferenior,  apparatus  eledtricus  aptior,  et  con¬ 
frico  potentior,  eo  felicius  evafura. 

I.  Hisce  conceflis,  i.  Fluxum  corpus  uni- 
verfum  permeare  ;  vel,  2.  in  partem  aliquam, 
aut  ex  parte  aliqua  tranflre  j  vel,  3»  materiam 
ele&ricam,  lfolato  circumductam,  p^rfpiiatio- 
ne  aufugere,  finamus  licet. 

Hujus  impetus  a  vi  machinae  excitante 
praecipue  pendet.  Fluxu?,  ad  diaphorefin 
leniflimam  per  totum  corpus  aut  partem  quam-  * 
libet  promovendam,  indicatur. 

II.  Scintillula  rationibus  iifdem  fere 
tractandae.  Scintillularum  vires  ex  conducto¬ 
ris  primarii  magnitudine,  oneratione,  et  dr 
flantia  qua  impinguntur,  aeftimandae.  Scin¬ 
tillulae,  perpenfis  viribus,  inter  fluxum  per- 
cuffionemque  leniorem,  locum  intermedium 

tenent. 


III.  ICT  UM 
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XII.  Ictum  elefhicum  per  quamlibet  cor¬ 
poris  partem  dimittere  valemus  ;  et  ejufdem 
vires  eledrometro  Prieftleyano  ad  amuffim 
aeftimare  pofTumus. 

Percussionis  vires  ex  numero  phialarum 
oneratarum,  tenuitate  vitri,  et  extenfa  brac» 

teolarum  fuperficie,  perpendantur.  Percuf- 
iionis  inteniitas,  ob  rationem  jam  memora* 

tam,  commutari  queat. 

Conductores  primarii  praegrandes,  per» 
cutiendi  confiliis  infervientes,  vulgo,  fed  in¬ 
commodius,  in  ufum  advocantur;  quippe 
qui  fuperficiem  tam  fpatiofam  aeri,  humori, 
aut  pulveri  circumvolitanti,  objiciunt,  eatenus 
uti  phialas,  eis  appenfas,  onerare  minus  fa¬ 
cile  queamus, 

S  E  C  T.  III, 

De  Eleftricitate  medica , 

Argumentum  hocce  in  duas  partes,  nem- 
pe,  in  prophylacticam  et  curatoriam,  fponte 
fua  diipertitur. 

i.  Prophylattica. 

Franklin,  pohquam  materiem  ele&ricam 
effe  fulminis  caufam  experientia  comperiffet, 
Antifulminea  excogitavit.  Idaee  funt  virgae 


me- 
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metallicae,  juxta  aedes  ita  difpofitae,  ut*  fi  fu- 
perin tonaret,  virgae  fulminis  ictum  praeoccu¬ 
parent,  et  fulmen  in  rivulum,  puteum,  vel 
locum  aliquem  humidum,  domicilia  praeter¬ 
vectum  cfEt,.  Quin  etiam  in  officinis,  celiis, 
apothecis,  publicis  aut  privatis,  liquores  lupu* 
lati  aut  fermentefcentes,  vel  etiam  pulvis  iul- 
phu  reus,  eadem  cautela  tutiffime  confervari  pof- 
fiut.  Siquis,  forte  fub  dio  verlatus,  ex  improviiQ 
fulminibus  fit  objectus,  pileum,  crines,  et  ve- 
fiimenta  fua  madefaciat,  uti  partem  ea  fluidi 
electrici  percudentis  elufam  abducant ;  vel 
in  aquam  rivi,  aut  fiagni  contigui,  narium 
tenus,  fefe  lubmergat  j  vel  perticam  manu 
teneat,  cui  netum  metallum  adnexum  haereat, 
cujus  terminus  fuperior  caput  ejus  iuperemi- 
neat,  inferior  autem  humo  madefacta  traha¬ 
tur,  Domiciliis  incluius,  fedulo  caveat,  ne 
caminis,  fpeculis,  aut  metallicis  quibufvis, 
propius  affideat. 

2.  Curatoria, 

Qu an  quam  eleCtri  citas  non  talia  miracula  e-» 
didit,  qualia  Eie&rofophi  fornniarunt,  attamen 
haud  dubie  permultum  profuit.  Experi¬ 
menta  electrica,  rite  et  feliciter  iniiituta,  quam 

argumenta  quaevis  a  priori  deducta,  in  mor¬ 
bis 
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bis  curandis,  hujus  veritatem,  melius  evin¬ 
cunt. 

Pivati,  juris-confultus  Venetienfis,  eledri- 
citatem,  ad  morbos  curandos  applicatam,  pri¬ 
us  in  ufum  advocavit.  Multum,  de  cylindris 
diureticis,  fudorificis,  et  anti-apoplecficis,  in- 
terloquutus  efl  ;  quamvis,  aut  eleclricitatis, 
aut  medicamentorum  effluvia,  vitrum  perva- 
fura,  nemo,  quod  fcio,  contendet.  Effluvi¬ 
um  electricum,  in  flatu  mobili,  fubtilius,  quam 
ut  alia  cum  materia  fit  commifcendum,  Jal- 
labcrt,  profeffbr  celebris  Genevienfis,  paraiy- 
fin  eleclrizationis  ope  primo  curavit, 

Ilectr  zATio.Ms  efFeclus  flimulo  mecha¬ 
nico,  et  perturbationi,  quibus  aliquem  afficiat, 
attribuendi.  Foifitan  etiam  chemice  agit, 
Quinetiam  in  principium  fentiens,  ope  ner¬ 
vorum,  vires  fuas  exferat.  Forfitan,  in  oeco- 
mia  animali,  officio  diffungitur,  nobis  pror* 
fus  ignoto. 

Cum  vero  plantis  et  vegetabilibus  incre¬ 
mentum  adferat,  ex  analogia  conjiceremus 
liceret,  eam  in  atrophia,  gangraena,  rachitide* 
caeterifque,  profuturam.  Perniones  et  encau- 
fes,  icintiliuiis  a  partibus  affe&is  eliciendis, 

femel 


3b  de  electricitate. 

femel  iterumque  fanatae  fuerunt  *.  Anne 
verof  five  flimulo,  five  vi  antifeptica  quavis, 
hoc  efficiat  ? 

Ple  bis  que  in  morbis  ea  profuerit,  ubi  fti- 
mulantia  indicata  conveniunt.  Ubicunque, 
itaque,  fluidorum  rarefadtio,  aut  eorum  in 
vafis  acceleratio,  fecretionum  et  excretionum 
augmen,  et  fli mulus  folidorum,  praefertim 
in  temperamento  torpido,  prodeffe  queant, 

ibidem  indicatur  ele&rizatio» 

Sx  imulant  ibus  omnibus  caeteris  eleclri- 

zatio  non  raro  permultum  praeftat.  Quippe 
vires  ejus  augere,  et  per  quamlibet  partem  tra¬ 
jicere,  valemus.  Hinc,  in  affedlu  paralytico 
praecipue,  comperta  eft  accommodiffima. 
Gangraenam,  quae,  praefertim  in  paralyticis 
aetate  grandioribus,  veficatoria  et  finapifmos 
infequitur,  inducere  rariffime  poteft. 

Electrizatio,  et  partium  affe&arum  cor 
fricatio,  in  affe&ibus  paralyticis,  quibus  ter¬ 
ror,  pathemata  deprimentia,  venena  frigida, 
algores,  ufus  veneris  immodicus,  et  id  genus 
alia,  necnon  medullae  oblongatae  vel  alicujus 
nervi  compreffio  aut  contuflo,  in  caufa  fue¬ 
runt,  optima  medela.  Commodiffima  etiam, 

ubi 

#  Comment.  de  reb.  in  fcientia  nat.  tom.  12. 
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ubi  nervus  vi  fua  fpoliatur  j  qnod  aliquando 
accidit,  quia  vafa  fanguifera,  fupra  eum  dif- 
perfa,  non  officio  funguntur,  aut  curfu  impe¬ 
diuntur* 

Quo  propius  ad  fedem  morbi  remedium 
applicatur,  eo  melius-  Brachio  altero  para¬ 
lytico,  brachium  utrumque  et  thoracem  ii- 
mul  ele&rizare  non  opus  eft.  Tra&atio  ad“ 
verfa  pulmones  quorundam  laefit,  et  paraly¬ 
ticum  phthiiicum  reconvalefcentem  femel, 
quoad  novimus,  interemit  *.  Cui  periculo, 
brachium  paralyticum  electrizando,  facillime 
occurratur*  Brachio  utroque  paralytico, 
thorax  ab  iftu  incolumis,  interje&o  filo  tranf» 
verfo.  confervetur. 

Sauvagesius  aliique  complures,  ele&riza- 
tionis  ope,  paralyfin  fanarunt.  In  regione 
Nofocomii  Edinburgeni  clinica,  Hyeme  1 7  70- 1, 
paralyiis  brachii  totius,  ele&ricitatis  et  ftri- 
gilis  auxilio,  fanata  fuit. 

Paralytici  diebus  prioribus,  quibus  elec- 
trizantur,  citatiffime  reconvalefcunt ;  quod 
quidem  ad  flimulum  inufitatum  impa&urn, 
aegrotantiumque  fpem  et  alacritatem,  fpe&at. 
Aliorum  ftimulantium  inftar,  vi  confuetudi- 

V  nis? 


*  Sauvages. 
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nis,  effectu  defraudatur.  '  Ideoque,  nulla  hora 
certa,  neque  numerus  ictuum  conflitutus, 
In  eledtrizatione  peragenda,  concelebretur. 

'  Succufiiones  interdum  intermittendae.  Sti¬ 
muli,  ex  confuetudine  adhibiti,  partium  to¬ 
num  potius  debilitant  quam  corroborant. 

In  hemiplegia,  crus,  tibia,  femurque,  quo¬ 
niam  magis  exercitata,  citius  quam  brachi¬ 
um  lateris  affeci,  vires  recuperant.  Ideoque 
brachium,  faepius  quam  extremitates  inferi¬ 
ores,  ele&rizare  conveniret.  Linguae  paraly- 
fin  ab  impetu  nonnunquam  infregit  *.  Facul- 

i 

tas  qua  pollet,  uti  febrem  temporaneam  ex- 
fufcitet,  in  paralyfin  curandam  fortafle  vires 
fuas  conferat.  Febris  paralyfin,  epilepfiam, 
apoplexiam,  multoties  abegit. 

Electri zatione  interea  opus  fuum  pera¬ 
gente,  paralytici,  fi  res  ita  poftulat,  intus  fo- 
rifve,  quantum  potuerint,  flrenue  fefe  exerce¬ 
ant  ;  involucro  laneo,  flrigili,  balneo  tepido 
frigidove,  finapifmis,  veficatoriis,  et  caeteris, 
utantur.  Affectus  alacriores  excitandi.  Vic¬ 
tus  ex  genere  animali  modice  concedatur; 
alvus  catharticis  calidis  ftimulantibus  foluta 
confervetur. 


%  Prieftley. 


Mem> 
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Membra  paralytica,  commutata  fubito  coeli 
temperie  a  frigida  in  calidam,  aut  vice  verfa, 
debiliora  fiunt.  In  eo  cafu  fuccuffiones* 
prout  aegrotantis  vires  fuftineant,  identidem 
reiterentur, 

(Quando  fuccufiio  electrica  pruritum  in  par¬ 
te  affecta  concitaverit,  nervos  tonum  tuum  re¬ 
cuperare  commonftrat  *  :  Indicio  quidem  am¬ 
biguo  !  quoniam  electrizatio  in  corpore  fano 
nec  minus  hoc  efficiet, 

Electrizat ion  is  exhibitio,  fi  fit  aegro¬ 
tanti  caput  grandiufculum,  collum  breviufcu- 
lum,  una  cum  plethorae,  congeftionis,  effufi- 
onis,  aut  compreffionis  in  cerebro  fymp torna¬ 
tis,  in  paralyfin  parum  opportuna. 

Surditatis  fpecies  quaedam,  electrizati- 
onis  ope,  fanatae  fuerunt  f.  Gutta  ferena,  bo¬ 
nis  avibus,  ab  eadem  curata  f.  In  amuurofin, 
fi  quid  aliud,  ea  confilio  melius  inferviet, 
Ophthalmiae,  venae  fe&ione  et  purgatione  prae- 

F  miffis, 

*  Van  Swieten. 

f  Phil.  'T  ranf. 

f  Floyer,  Surgeon  at  Dorcheiter, 
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miflis, accommoda  *.  Ophthalmiae,  vaforum 
laxjtate  inductae,  adminiculum  adfert.  Sub- 
lapiam  a  paroxylmohyfterico  exfufcitat.  In  ma¬ 
lis  comatofis,  apoplexia  f,  caeterifque,  per  ve¬ 
nena  frigida,  aerem  mephiticum,  mentis  afFec  * 
tus  deprimentes,  orgafmum  venereum,  percui- 
lum  electricum  fi  ve  fulmineum,  inductis,  ubi 
nulla  in  cerebrum  compreffio  facta  furfTe  vide 
retor,  accommode  for  fit  an  exhibebitur;  et  in 
homines  fub  aquas  aliquamdiu  dimerfos  ad 
vitam  revocandos  eam5  ex  tuto,  liceret  uti  pe¬ 
riclitaremur. 

Menstrua  muliebria,  medicamentis  omni¬ 
bus  fruitra  tentatis,  haud  raro  promovit;  et 
in  menfium  emanfione  vel  fuppreffione,  ex 
atonia,  torpore,  debilitate,  exercitationis  ino¬ 
pia,  caeteriique,  una  cum  circulatione  langui¬ 
da  puKuque  tardo,  oriundis,  commodiflirne 
profutura  ictus  eledtrici  m  malleolos  ame¬ 
norrhoea  laborantium  vulgo  diriguntur.  In 
hypochondriafin  nonnunquam  idonea,  O- 
dontaigiam,  ea  feliciter  achioita,  multoties  *p* 
fc  curavi.  Paroxylmum  arthriticum  ab  im¬ 
petu  frangit.  Experimentum  vero  periculi 

ple- 

*  Edin  phyf.  effays,  vol  3. 

y  Culi,  praei. 

J  Edin.  phyf.  effays,  vol.  3» 
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plenum.  Namque  denuo  vel  cito  revertetur, 
vel  m  ventriculum  caputve  repelletur.  oi 
convuliionem  partis  corporeae  cujuliibet  ex- 
fufcitaveris,  aliam  infeftantern  aliorfum  expel¬ 
les.  Dolor  dolorem  trahit.  Anne  paroxyf* 
mura  ad  extremitates  inferiores  ea  determina¬ 
re  poflit?  In  chorea  Sancti  Viti  *,  Ipafmis  f,  aut 
tetano,  idonea  fuit.  Ejufdem  ope,  ipfe  fernel 
a  puella  hyfterica  contractionem  cruris  fpal- 
modicam  removi.  Tetanum,  aliis  medica¬ 
mentis  fruilra  tentatis,  folvit  J.  Eandem,  in 
rheumatifmo  chronicp,  laepe  feliciter,  iaepius 
incaffum,  quoniam  non  latis  diu  continua¬ 
tam,  medici  periditarunt  j|.  Eiectrizatio  prae¬ 
cipue  in  ea fpecie  rheumatifmi  quae  in  paraly- 
fin  tendit,  et  'frigoris  prurituique  fcnfatione 
in  partibus  afFvecHs  indicatur,  accommodiffi- 
ma,  Jn  cephalalgiis  quibufdam  rheumaticis, 
et  hyftericis,  prodeft.  Febres  quartanas  fana, 
vit  ;  quotidianam  aut  aliquamdiu  coercuit, 
aut  in  tertianam  tranfmutavit.  Suppuratio¬ 
nem  phlegmonum  maturat,  et  glandularum , 


#  De  Haen. 
f  Phil.  Tranf. 
f  Xbid,  vol.  52. 
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con globatarum  tumores  adauget.  Oedemati 
et  em;  hyiemati5quartanam  infequentibus.pro- 
fuit  *. 

In  catarrhis  diifque  morbis,  an  eledricitatis 
opem,  ad  materiem  perfpirabilem  in  cufeim 
determinandam,  invocare  concederetur  ? 
iEgrotantem  grabatumque  limul  ifolare,  ma¬ 
teria  electrica  onerare,  et  fcintillulas  a  parte 
quavis  elicere,  nullo  cum  incommodo,  licebit» 
Quomodo  autem  in  atmofphaera  tali  vitam 
peragentes  afficerentur?  Sin  aliquis,  ifolatus, 
parte  materiei  eledricae,  fibi  naturali,  fpolia- 
iur,  quibufnam  tandem  modis  afficeretur? 


S  E  C  T.  IV. 

Cautela. 

Convalefcentibus,  foeminis  gravidis,  iifque 
quibus  irritabile  temperamentum,  parum  i- 
donea.  Qui  habitu  languineo  vel  biliofo  con¬ 
flant,  ii  fuccuffiones  eledricas  non  tam  validas9 
quam  phlegmatici  vel  melancholici,  depoftu  - 

lant* 

¥  Comment.  cie  reb.  in  fcient.  nat.  tom.  z. 
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lant.  A  commotione  electrica  prorfus  abhor¬ 
reant  phthifici,  Medicamenta  valentiffima, 
incaute  exhibita,  in  venena  noxiffima,  et  vice 
verfa,  deveniunt.  Cavendum  itaque,  ne  cum 
eleclricitate,  remedio  tam  potenti,  nugas  te¬ 
mere  aofamus. 

O 

In  plerifque  morbis  inflammatoriis,  et  hae¬ 
morrhagicis,  in  affeftionibus  morbidis,  uns* 
cum  determinatione  in  cerebrum,  vei  congef- 

tionis  aut  effuflonis  ibidem  fymptomatis,  mi¬ 
nime  idoneum.  In  apoplexiis,  ideo,  fanguineis 
ferofifve,  et  in  affectu  paralytico,  a  congeilione 
aut  effufione  in  cerebro  fuborto,  notium  inve¬ 
nietur.  In  menorrhoea,  fyflematis  plethora  co¬ 
mitante  ;  et  in  amenorrhoea  ex  affectu  vaforum 
uterinorum  fpafmodico  pendente,  cui  diathefis 
phlogiftica,  epiftaxis  faepe,  aut  haemoptyfls, 
comes  adfit,  pernoxium  foret.  In  fyncope, 
ventriculi  repletione,  aut  qualibet  fanguinem 
exeuntem  vel  in  cor  redeuntem  obffruenti  in¬ 
ducta,  quales  polypi  cordis  vaforumque  gran¬ 
diorum,  noceret.  In  epilepfia,  et  convulfio- 
nibus,  una  cum  plethora,  nocivum.  Afthma- 
ticis  minime  accommodatum,  Quinetiam 
paroxyfmos  afthmaticos,  ab  irritabilitate  et 
debilitate  oriundos,  coercuit :  Et  femel  atque 

ite- 
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iterum  afthnia  fpafmodicum,  cum  paro  xyl¬ 
inis  intermittentibus  vicibus  alternis  recipro. 
cum,  abigere,  atque  temporis  ibtu  paroxyf- 
mum  intermittentem  inducere,  potuit.  In 
pertuffim,  nifi  ex  irritabilitate  et  debi¬ 
litate  pendentem,  minime  prodeft.  In 
hyfteria,  etiam,  ab  irritabilitate  plethorica 
oriunda,  remedium  intempeflivum  ;  etfi  huic 
morbo,  debilitate,  leucophlegmatia,  caeterif* 
que  ftipato,  applicemus  liceat,— Maniaci  rureii» 
tes  ab  eo  ahftineant,  mente  imbecilles  perfen. 
tifcant :  Sed  hydrocephalo,  hydrothorace,  a- 
fcite,  phthifique  pulmonali  laborantes,  ab  eo, 
utpote  medela  noxiffima,  prorfus  abhorre¬ 
ant. 

Plethorici,  ventriculo  vacuo,  eleclrizati- 
oni  fefe  iubmittere  debent.  Succuffiones,  in 
paralyticis,  quatenus  vires  fuftinere  valent, 
paulatim  adaugeantur.  De  Haen  fuccuffus  e- 
leclricos  majores  et  frequentiores,  quam  in 
hifce  regionibus  vulgo  confuetos,  praefcripfit. 
Haec  autem  omnia,  ex  aegrotantis  aetate,  fexu, 
habitu,  morbi  natura,  caeterifque,  pendere 
fatis  coiifut. 


FINI  S* 


